Cucionkami Drukarni Zwiazkowej w Krakowie, ul. św. Jana. 
SA 5 RZEZBA OZN 


RUDOLF PAWIKOWSKI 


autoryzowany geometra cywilny 


przeżywszy lat 56, opatrzony św. Sakramentami, po ciężkiej i doiegliwej 
chorobie zasnął w Panu dnia 15 Lutego 1689 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
pogrzeb, który się odbędzie w Niedzielę d. 17 b. m. o godz. 3 popołudniu z domu przy ul. 


Dietla pod Nr. 101 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A, Szafrañskiego w Krakowie. 
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